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u nsere Gleichrichter der Typenreihe 11 — 27 sind das Er¬ 
gebnis einer 1945 von uns begonnenen Entwicklung, Wir 
hatten uns damals das Ziel gesteckt, einen Gleichrichter für 
Rundfunkzwecke zu schaffen, der unter Wahrung aller be¬ 
kannten guten Eigenschaften der Selengleichrlchter eine Am 
zahl neuer Vorteile bringen sollte. 

Gefordert wurde folgendes' 

Senkung der Preise auf einen Bruchteil des bisherigen, 

kleine Abmessungen, 

berührungs- und staubsicher, 

gute Kühlung auch ohne Luftzirkulation. 

1946 hatten wir das Problem mit der Schaffung des Metall- 
hülsen-Gleichrichters gelöst. Von diesen Gleichrichtern, seit 
1949 auch von anderen Firmen hergestellt, sind schon mehrere 
Millionen in Betrieb, 

Unser nächstes Z ei, Anwendung dieses Prinzips in der Stark¬ 
strom Technik, ist mit unserer Reihe 11 —27 erreicht 

Neu sind die kurzzeitig erstaunlich hochbelastbaren Typen 
für 40 % und 25 % Einschaltdauer, die besonders für den Auf¬ 
zugsbau gedacht sind. 

Unter Einschaltdauer versteht man das Verhältnis von Ein- 
schalizeit zur Gesamtzeit, 

Einschaltzeit 

E D % — ——... . . x 10O 

Einschaltzeit — Ruhepause 

Die Spieldauer (eine Einschaltzeit + Ruhepause) darf bis zu 
10 Minuten betragen, die längste Einschaltzeit bei 40% ED 
also 4 Minuten. 

Ob gleich- oder wechselstromseitig geschaltet wird, ist gleich¬ 
gültig. Die reichliche Dimensionierung unserer Gleichrichter 
gestattet bedenkenlos volle Ausnutzung der Listenleistung, 

Wir stellen zwei Ausführungsformen her: 

A: Mit Befestigungswinkel und Klemmleiste, 

B: Mit Anschlußkasten und Stahlpanzerrohr-Anschluß, 

Sonderausführungnn, z. B. mit eingebauter Sicherung, 

auf Anfrage, 
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Preise für andere Spannungen auf Anfrage 

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Umgebungs¬ 
temperatur von max, 35 <> 

Drehstrom-Gleichrichter für 220 V in Drehstrom-Brückenschaltung 
( 4 - und — am Gleichrichter), für 380 V In Sternschaltung 
( -b am Gleichrichter, — an Ö ) 
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